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PART III 


Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി.- ടി .എൻ./05 / 2018 - 19 . 


2018 ജൂ 


ൺ 14. 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മ ത്ത് വ ക പ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 11-7 - 2018 - ന് 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


പമാണ 


GST @ 
ദർഘാസ് - 12 % 

പ്രവൃത്തി കരാറുകാരുടെ 
ണത്തിന്റെ ( CGST- പൂർത്തീകരണ യോഗ്യത 
വില 

6 % + 

കാലാവധി. 
SGST 
- 6 %) 


- 1 


6,300 


500 


60 


30 ദിവസം 


46 /2018 - 19 - കാസറഗോഡ്-എൽ. എ . സി. എ . ഡി .എസ് . 
കാഞ്ഞങ്ങാട് നിയോജക മണ്ഡലം പാണത്തൂർ 
ഗവൺമെന്റ് വെൽഫയർ ഹൈസ്കൂളിന് പുതിയ 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 2,49,547 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


Gaz . No . 27 /2018/DTP (PWD ). 
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- ( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


6,000 


500 


60 


- 30 ദിവസം 


എ , ബി, സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


- 3 


7,500 


- 600 


600 


72 


72 


,, 


6 ,900 


600 


72 


47/ 2018- 19 കാസറഗോഡ്- വികസന പാക്കേജ്- 
മൊഗ്രാൽ ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ 
സെക്കണ്ടറി സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഒന്നാം നില 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം- 2,39,992 
48 /2018 - 19 കാസറഗോഡ്- വികസന പാക്കേജ്- 
ബേക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ഫിഷറീസ് ഹൈസ്കൂൾ 
ഭൗതിക സാഹ ചര്യം മെച്ച പ്പെ ടു ത്ത ൽ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2 ,99, 972 
49 /2018- 19 കാസറഗോഡ്- വികസന പാക്കേജ് 
ഉപ്പള ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്മൾഭൗതികസാഹചര്യം 

മെച്ച പ്പെ ടു ത്ത ൽ- വൈദ്യുതീകരണം - 2,74,318 
50/2018 -19 - കാസറഗോഡ്- വികസന പാക്കേജ്. 
കാസർഗോഡ് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി 
സ്കൂൾ കെട്ടിടം ഒന്നാം നിലയുംരണ്ടാം നിലയും 

വൈദ്യുതീകരണം - 2, 99,510 
51/2018 - 19 - കാസറഗോഡ്- ഉദയഗിരിയിലുള്ള 
സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇിഎ , 
ബ്ലോക്കിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 4,99,991 


7, 500 


600 


72 


12,500 


1,000 


120 


), 


“ എ ക്ലാസ്സ് 
എച്ച്. ടി . 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


7 ,700 


700 


700 


84 


2 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


5, 300 


500 


52 / 2018- 19 കാസറഗോഡ്- പേരിയ ഗവൺമെന്റ് 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ വൈദ്യുത 
സംവിധാനങ്ങളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,07,150 
53/2018 - 19 കാസറഗോഡ് ഉപഭോക്തൃ തർക്ക 
പരിഹാര ഫോറം ഓഫീസിന്റെ അധിക 
വൈദ്യുതീകരണവും എയർ കണ്ടീഷണർ 
സ്ഥാപിക്കലും (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,08,726 
54 / 2018 - 19 - കണ്ണൂർ- പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് 
ആശുപ്രതിയിലെ ഫാർമസി സ്റ്റോറിൽ എയർ 
കണ്ടീഷണറുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ - 2,80,150 
5 5/ 2 018 - 19 - കണ്ണൂർ- ത ല ശ്ശേ രി ജില്ലാ 
കോടതിയിലെ റിക്കാർഡ് റൂമിന്റെ പുനർ 
വൈദ്യുതീകരണം - 2, 81,221 


7 ,100 


600 


10 


7 , 100 


600 


11 


6,200 


500 


56 /2018 - 19 - കോഴിക്കോട്-എൽ. എ . സി. എ . ഡി.എസ്.- 
കല്ലായ് ഗവൺമെന്റ് യു . പി. സ്കൂൾ കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 2,45,004 


12 


11,500 


1,000 


13 


12,500 


1, 000 


120 


- 57/ 2 0 18 - 19 - കോഴി ക്കോട്- ഗവൺ മെന്റ് 
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ 
വാർഡ്-1- ന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 4,58,817 
- 58/ 2 018 - 19 - കോഴി ക്കോട്- ഗവൺ മെന്റ് 

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപ്രതിയിൽ 
വാർഡ്- 3 - ന്റെയും കോൺഫറൻസ് ഹാളിന്റെയും 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 4,99, 595 
59/ 2018 - 19 - കോഴി ക്കോട്- ഗ വൺ മെന്റ് 
സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിൽ 
എക്സ് ബ്ലോക്കിന്റെയും ഡ്രസ്സ് സ്റ്റോറിന്റെയും 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 4,49,866 


14 


11, 300 


900 


- 


108 
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( 2 ) 


12, 400 


1, 000 


120 


30 ദിവസം 


15 60/ 2018 - 19 - കോഴി ക്കോട്- ഗ വൺ മെന്റ് 

സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിലെ 
ഒ. പി . ബ്ലോക്കിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
4 , 94 , 914 


എ , ബി, സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


7 ,300 


600 


7 ,000 


600 


16 61/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയിലെ 

കേടായ ലൈറ്റ് ഫിറ്റിം ഗ് സു കളും സീലിംഗ് 
ഫാനും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ - 2, 88 ,202 
62/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട്- ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ 
ആശുപ്രതിയിലെ ജില്ലാ വെക്ടർ കൺട്രോൾ 
യൂണിറ്റിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 2,76,229 
63/2018 - 19 - കോഴിക്കോട്- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ 

കോംപ്ലക്സിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിലെ എയർ 
കണ്ടീഷണറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ 
ദർഘാസ്) - 2,28,123 


18 


5 ,800 


500 


19 


5,900 


500 


64/ 2018 -19 - കോഴിക്കോട്- വടകര എൻ. ഡി . പി.എസ്. 

കോട തി യിലെ പു ന ർ വ ദ തീ ക രണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,35, 570 
65/ 2018 -19- കോഴിക്കോട്- വടകര ഐ .എച്ച്.ആർ. ഡി. 
മോഡൽ പോളിടെക്നിക്ക് പ്രധാന കെട്ടിടത്തിന് 
ഒന്നാം നില നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 
3 , 30 , 120 


20 


| 8 , 300 


700 


1,000 


21 66 / 2018 - 19 - കോഴി ക്കോട്- വട കര താലൂക്ക് 12,100 
- ആഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പുനർ വൈദ്യുതീകരണം - 

4 , 83, 558 


22 


- 7,700 


700 


700 


67/ 2018 - 19 - കോഴിക്കോട്- തിരുവമ്പാടി ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത് ആഫീസിനുവേണ്ടി പുതിയ കെട്ടിടം 
നിർമ്മാണം-രണ്ടാം നില വൈദ്യുതീകരണവും 
യു . പി . എസ്. സ്ഥാപിക്കലും - 3,05,160 


23 


- 5 ,800 


500 


24 


5 ,900 


500 


25 


7 , 000 


600 


72 


68 / 2018 - 19 - മലപ്പുറം- കുറ്റിപ്പുറം എൻ. എച്ച്. 
സബ് ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെയും സെക്ഷൻ 
ആഫീസിന്റെയും പുനർ വൈദ്യുതീകരണം- 2,28, 147 
69/ 2018 - 19 - മലപ്പുറം-മഞ്ചേരി പൊതുമരാമത്ത് 
വ കു പ്പ് ( ബി ഡ് ജ സ് സ് ബ് ഡി വിഷൻ 
ആഫീസിന്റെയും സെക്ഷൻ ആഫീസിന്റെയും 

വൈദ്യുത സംവിധാനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,33,243 
70/ 2018 - 19 - കാസറഗോഡ്- സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള 
ജില്ലാ ഓഡിറ്റ് ആഫീസ് പുനരുദ്ധാരണം 
വൈദ്യുതീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,79,624 
71/ 2018 -19 --കാസറഗോഡ് എം .എൽ. എ .- എ . സ്. ഡി.എഫ്. 
2017 - 18 ഗവൺമെന്റ് ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ 
ബ്ലഡ് ബാങ്കിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിലും 
ജ ന റ റ ര ക ണ ക്ഷ ൻ ഏ ർ ഉപ്പ ടു ത്തൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,21,978 
72 / 2018 - 19 - കണ്ണൂർ- പയ്യന്നൂർ ഗവൺമെന്റ് 
റസിഡൻഷ്യൽ വനിതാ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
250 കെ . വി . എ . ടാൻ സ് ഫോർമ റി ന്റെയും 
കൺ ടോൾ സിസ്റ്റ ത്തി ന്റെ യും അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപണികൾ ( പുനർ ദർഘാസ്) - 2,87, 697 


26 


5, 600 


500 


27 


7,200 


600 


600 


72 


72 


,, - 


“ എ ക്ലാസ്സ് 
എച്ച്. ടി. 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 
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(1) 


- (7 ) 


28 


7, 500 


600 


72 


30 ദിവസം 


73 / 2 018 - 19 - കണ്ണൂർ- പട്ടു വം ഗ വൺ മെന്റ് 
ഹയർ സെക്ക ണ്ടറി സ്കൂളിനു വേണ്ടി കെട്ടിട 
നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം (പുർ ദർഘാസ്) - 
- 2, 99, 985 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


29 


7 , 400 


600 


600 


72 


7ാ 


,, 


74 / 2018 -19 കോഴിക്കോട്- കോടഞ്ചേരി ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ് പദ്ധതി വിഹിതം 2017 - 18 എൻ. എ . എ . സി . 
അംഗീകാരത്തിനുവേണ്ടി കോളേജ് കൗൺസിൽ 
മുറിയിലും, കോൺഫറൻസ് മുറിയിലും എയർ 
കണ്ടീഷണറുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - 
- 2, 94,512 


30 
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75/ 2018-19 - കോഴിക്കോട്- ഐ .ആന്റ് പി.ആർ. ഡി. 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ഇ -1 ബ്ലോക്കിലെ കാവേരി 
ഹാൾ ന വീ ക ര ണം - വദ തീ ക ര ണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2, 56 ,274 
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76 / 2018 - 19 - കോഴിക്കോട്- പെരു മണ്ണ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ 2017 - 18 വാർഷിക പദ്ധതി 
അംരഭകുന്ന്കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ പമ്പ് 
സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ ( പുനർ ദർഘാസ്) - 1,94,845 
77 / 2018 - 19 - കോഴി ക്കോട്- പെരു മണ്ണ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ 2017 - 18 വാർഷിക പദ്ധതി 
കൊലച്ചിപാറ കുടിവെള്ള പദ്ധതി മോട്ടോർ പമ്പ് 
സെറ്റ് സ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - 191, 409 
78/ 2018 - 19 - കോഴി ക്കോട്- മെഡിക്കൽ കോളേജ് 6,200 
കാമ്പസിലുള്ള സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് 
കോമ്പൗണ്ടിൽ തെരുവ് വിളക്കുകളുടെ അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ (പുനർ ദർഘാസ്) - 2,47,805 
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ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www.keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്/ സ് പീഡ് തപാൽമുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80- 800 - 96 (02) എന്ന ശീർഷകത്തിലും GST @ 12 % ( CGST- 6 % + SGST- 6 %) 
8443 - 00 -108 -PW deposit എന്ന ശീർഷകത്തിലും ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെ DDO Code ആയ 1601 - 59 B - 014 - ൽ 
ട്രഷറിയിൽ ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ പ്രമാണത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം, കരാറുകാരുടെ 
നില വിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 200- ന്റെ 
മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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